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Gemeente Mill en Sint Hubert - vergunning brandveilig gebruik verleend - 
Zandvoortsestraat 1, Langenboom. 


De burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat op grond van 
artikel 3 van de Wet Veiligheidsregio's, het Bouwbesluit 2012 en de Brandveiligheidsverordening Mill 
en Sint Hubert 2014 een vergunning brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel is verleend. 

Voor: M.H. van Diepenbeek- van Vlaanderen 

Locatie: Zandvoortsestraat 1, 5453 SJ Langenboom 

Datum: 19 september 2015 

Datum verzending: 21-8-2015 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Mill en Sint Hubert een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA 
Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken 
kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch tevens verzoeken 
het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. 
Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 
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